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Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning. Werf 2,1435 KP 
Rijsenhout, ENZO architectuur & interieur B.V., het plaatsen van 
luchtbehandelinginstallaties op het kerkdak, 17-06-2016, zaak 865401. 

De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd. Tegen het verlengen van de beslistermijn staat geen 
bezwaar open. Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier 
op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. 
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